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MOTIE VAN HET LID DE GRAAF 


Voorgesteld 9 maart 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het beleid van de Europese Centrale Bank geleid heeft 
tot het instellen van een lagere rekenrente, leidend tot lagere pensioenuit¬ 
keringen; 

overwegende dat dit onzekerheid heeft gebracht bij gepensioneerden en 
mensen die pensioen opbouwen; 

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om de rekenrente weer 
naar het oude niveau terug te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Graaf 
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